OZEF WIATR 


c. k. kancelista sadowy, 


przeżywszy lat 58, po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony sw. Sakra- 
mentami zasnąl w Panu dnia 14 czerwca 1898 r. 


W nieutulonym żalu pozostała żona i dzieci zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Znajomych 
i pobożną Publiczność na wyprowadzenie zwłok, z domu pod L. 41 przy ulicy Szlak, 
we czwartek dnia 16 b. m. ogodzinie 5 pop, wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


Msza swvieta 


odprawioną zostanie w piątek dnia 17 b. m. o godzinie 9 rano w parafii św. Floryana. 


Czcionkami drukarni Związkowej w Krakowie. 


Zakład pogrzebowy J. K. Pękalskiego w Krakowie. 
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